ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 2465 


Шкала “ТЫСЯЧНЫЕ” Осветительный снаряд 3C6-1 (3C6) 3C6-1 (3C6) 
механического прицела Д726-45 Трубка Т-90 Заряд ЧЕТВЁРТЫЙ 
и прицела 11122 Высота разрыва 600 м Vo=407 м/с 
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ОФ25, 
Шкала “ТЫСЯЧНЫЕ” ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 2А65 ОФ-540 (ОФ-540Ж) 
механического прицела Д726-45 


Осколочно-фугасные снаряды Заряд ЧЕТВЁРТЫЙ 
и прицела 11122 ОФ25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) V。=391 м/с 
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ОФ25, 
Шкала “ТЫСЯЧНЫЕ” ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 2A65 


ОФ-540 (ОФ-540Ж 
механического прицела Д726-45 О Шуган нарды Заряд ВТОРОЙ 
и прицела 11122 ОРАЛОВ V。=517 м/с 


400] 220| 101 0,4] 67| 23| 2,8) 21 58 20] 0,8] 74 0,1 0,20 0,4 0,81 400 
600| 2291 105 0,4] 66] 23| 3,0} 21 58 21 0,8] 7,6] 02] 0,2 0,0011 0,4 0,8| 600 
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